
Communiqué 


Le Président qu’il nous faut saura redonner 
confiance aux Français. 

C’est un homme nouveau. Il a exprimé des idées 
claires, il a proposé des solutions. Et il les 
mettra en œuvre. 


Oui, le Président qu’il nous faut est un homme 
nouveau. 

Un homme de conviction. Un homme de parole 
Un homme de cœur. 

Jacques Chirac est le Président qu’il nous faut. 


Le Président qu’il nous faut saura rendre son 
autorité et son rayonnement à la France. 

C’est un homme de conviction. Il ne tient qu’un 
seul langage et défend toujours et partout les 
principes d’indépendance et de liberté. 


Le Président qu’il nous faut est aussi celui de la 
France du cœur. 

Il a exprimé des idées fortes. Il veut développer 
la solidarité entre tous les citoyens. Et c’est un 
homme de parole. Ce qu’il a dit, il le iera. 











